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Zwolftes Capitel.
Ganz entsprechend waren die Ergebnisse an den Systemen aus H20 und C12. Von t = — 0,24°, p = 244 mm Hg bis t = 28,7°,. p "= 6 Atm. coexistirten drei Phasen, namlich das feste C12 + 8 H2 0, die Losung H2 0 -f xCL>, das Dampfgemisch C12 + zH20. In den genannten Endpunkten hielten sich je vier Phasen im Gleichgewlcht, so wie im voraufgehenden Falle, indeni nur C12 an Stelle von S02 trat.
Ebenso im Falle von H3 0 und Br2; die zusainniengehorigen Zalilen von t, p, x waren hier folgende:
t	7,		\                  t	P	
"C.	Centim.Ho-	|       «C.		Centim. Hg	
	•'•                       1				
0	6,8                   4;22         :         7            i           9,6          j           —				
2	7,6                     —          !         8            1         10,1				—
3	8,0          i         3,95		i   10	11,0                  3,44	
4	8,3	—	12,5	12,4	—
5	8,8	3,74	15,9	14,6                      —	
					
6	9,2	—	i		
			I		
x  giebt die. Theile  Brom  auf 100 Theile Wasser.     Das feste Brom-hydrat war Br2 + 10H20.
Bei den Systemen aus H2 0 und HBr Jiegen die Verhaltnisse inso-fern etwas anders, als mehrere feste Hydrate des HBr vorhanden sind (wohl auch bei S02). Fiir die Coexistenz des festen liydrats HBr -j- 2 H2 0 mit der Losung H2 0 -f- x II Br und dem Dampfgemisch HBr -|- z H2 0 gelten zunachst die fruher angegebenen Regeln; es fand sich, wenn in it c die Concentration der flussigen Losung in Theilen HBr auf 1 Theil Wasser, init N die Molekelzahl auf 2 H2 0 in dieser Losung bezeichnet wird:
t °c.	P Millim. Hg	c	N
— 25,0	0,1	1,755	0,78
21,8                      1		—	__
18,9                      3		1,855	0,84
16,8          j            6		—	
14,6          !          12		2,000	0,89
13,0                    22			—
12,4         !          28		___	__
12,0         i          34		2,138	0,95
11,6	44	__	__
— 11,3         i          52,5		2,244	1,00
